I^ouveaa Bassin de bit 



“EXCELOR” 

en tôle forte émaillée 

FTVBRieT^TION FRT^Ne TflSE 

HYGIENIQUE — PRATIQUE — NETTOYABLE — INVERSABLE 


Le Bassin de lit ‘ ' EXCELOR ”, d'une forme nouvelle, se recommande à tous ceux 
qui en l'ont usage par les qualités suivantes : ,, 

1“ Sa forme fuyante à l’arriére permet son passage facile sous le malade et sa 
hauteur a été calculée de façon à éviter le contact des matières, inconvénient très fréquent 
dans les bassms existants ; 

2° Son nettoyage est extrêmement facile, sa forme arrondie, -et sa fabrication 
emboutie permet une désinfection complète ; 

3** G-’est le Bassin Idéal pour les injections couchées, sa capacité- est de 4 litres'; 

4° Contrairement aux Bassins de. lit en usage, il peut ise 
transporter plein, sans risque d’en renverser le contenu ; 

Placé sur' une chaise, il remplace avantageusement 
le bidet (fig. r). . ' - 

La forme du siège anatomique permet un séjour, 
même prolongé, sans gêne ni risque de blessure (fig. 2 fi comme' 

. cela se produit souvent dans les Bassins dits “forme pelle” (fig. n° ^). 




Figure N" 1 

Le Bassin “ EXCELOR " peut servir de bidet 


Figure N” 3 

Avec un Bassin “forme pelle” 


Le Bassin “EXCELOR” a été adopté dans tes Hôpitaux et dans tes Cliniques, il a été 
l’objet de nombreuses félicitations de la part de MM. les Docteurs et Sages-femmes. ~ 

Tous ceux q ui l’emploient n’en veulent pas d’autres. ^ 
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En Vente toutes Pharmacies au prix de 32 fr. (Emballé en boîte carton) \PARls/ 
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